Escola experimental de luteria da UFPR 

A escola experimental de luteria pertence tanto à modalidade da educação técnica quanto da educação superior.
O curso é anual, sendo que o primeiro ano concede o diploma de técnico em luteria e, nos demais anos, os alunos trabalham em suas especializações. 
Cada professor é especializado em uma destas famílias de instrumentos: guitarras elétricas, violões e violinos. Eles compõem turmas de até oito alunos, pois isso permite um melhor acompanhamento individual. 

Diplomas concedidos:
    • Técnico em Luteria
    • Construtor
    • Restaurador
    • Perito em instrumentos musicais
    • Bacharel em luteria

Perfil dos docentes: Luthiers com experiência no mercado de trabalho para as matérias que envolvem construção, especialistas para as outras matérias.

	Outras atividades desenvolvidas no curso: semana acadêmica, exposição dos instrumentos dos alunos, viagens técnicas, concertos, programas de pesquisa científica.

	Ano I: Ao completarem esse ano, os alunos recebem o diploma de Técnico em Luteria.
	Currículo comum:
    • Construção I (12h/semana) (Construção de um violão)
    • Desenho Técnico (2h/semana)
    • Técnicas de aplicação para verniz PU (2h/semana)
    • Ferramentas para luteria (2h/semana)
    • Empreendedorismo (2h/semana)

	Ano II: o aluno escolhe qual das especialidades ele deseja seguir dentre Construtor, Restaurador, Avaliador e Pesquisador e, ao completar o currículo referente a sua especialidade, receberá o diploma devido.
	Currículo comum:
    • História da música (2h/semana)
    • Tecnologia e propriedades da madeira (4h/semana)
    • Língua inglesa I (2h/semana)

	Currículo Construtor:
    • Construção II (10h/semana)
    • Vernizes I (2h/semana)

	Currículo Restaurador:
    • Restauração I (8h/semana)
    • Vernizes I (2h/semana)
    • História dos instrumentos musicais (2h/semana) 

Currículo Avaliador: 
    • Semiótica dos instrumentos musicais (2h/semana)
    • História dos instrumentos musicais (4h/semana) 
    • História da arte (2h/semana)
    • Introdução à avaliação dos instrumentos musicais (4h/semana)

Currículo Pesquisador: 
    • História dos instrumentos musicais (4h/semana)
    • Introdução à pesquisa científica (4/semana)
    • História da arte (2h/semana)
    • Instrumentos nacionais e latino-americanos (2h/semana)


Ano III: O aluno completa a sua jornada dentro de uma das especializações e pode escolher outra para seguir seus estudos. 

Currículo comum: 
    • Língua inglesa II 
    • Física aplicada aos instrumentos musicais (2h/semana)
    • Introdução à apreciação musical (2h/semana) (Ensino dos elementos fundamentais à música e prática de conceitos básicos da execução instrumental)

Currículo Construtor: 
    • Construção III (10h/semana)
    • Vernizes II (2h/semana)

Currículo Restaurador: 
    • Restauração II (8h/semana)
    • Restauração de instrumentos históricos (2h/semana)
    • Vernizes II (2h/semana)

Currículo Avaliador: 
    • Prática em avaliação de instrumentos musicais (4h/semana)
    • Avaliação de instrumentos históricos (2h/semana)
    • Legislação aplicada à luteria (4h/semana)
    • Orientação de monografia (2h/semana)(Produção de um laudo técnico para um instrumento musical)

Currículo Pesquisador: 
    • Acústica aplicada aos instrumentos musicais (4h/semana)
    • Organologia (2h/semana)
    • Instrumentos africanos e asiáticos (2h/semana)
    • Orientação de monografia (2h/semana) (Produção e apresentação de uma pesquisa científica relacionada à luteria)

Matérias optativas: 
    • Prática orientada de instrumento musical (1h/semana)
    • Prática de conjunto instrumental (1h/semana)
    • Reconstrução de instrumentos históricos (4h/semana)
    • Arquetaria (4h/semana)
    • Eletrônica aplicada à guitarra elétrica (2h/semana)
    • Eletrônica aplicada ao violão (2h/semana)
    • Cultura e Design da guitarra elétrica (2h/semana)
    • Cultura e Design do violão (2h/semana)
    • Cultura e Design do violino (2h/semana)

